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CERCARIA TSCHAUNENSIS SP. N. H3 BOftOEMOB 
CEBEPO-3AnAftHOlI ^YKOTHH 

0. M. OpjioBCKan 

IIpHBOflHTCH onncaHHe HOBoro BH^a n;epKapHH, o6Hapy>KeHHbix b MOjiJiiocKax Anisus aero- 
nicus (Mull.), o6nTaiom;HX b Bo,n;oeMax MayHCKoii HH3MeHH0CTH. 

OnncMBaeMLie n;epKapHH o6Hapy>KeHBi b niojie—aBrycTe 1979—1981 rr. b npecHOBOflHLix 
MOjiJiiocKax Anisus acronicus , o6HTaioin;Hx b mojio^bix TepMOKapcTOBBix BO,n;oeMax MayHCKoii hh 3- 
MeHHocTH (3ana,n;HaH HyKOTKa, 68.5 Q c. m.). Okctghchbhoctb HHBa3nn 3 thm bh^om ijepKapnH ona- 
3ajiaci> oueHt hh3Koh; H3 500 nccjieflOBaHHBix mojijiiockob tojibko y 3 H3 hhx (0.6%) o6Hapy>neHBi 



nepKapHH. MHTeHCHBHOCTB HHBa3HH TaKJKe 6BiJia Kpaime hh3Koh: 2—50 n;epKapHH Ha oflHoro 
MOJIJIIOCKa. 

MaTepnaji h MeTOflHKa. H3yuajiH b ochobhom jkhbbix n;epKapHH, o6e3,n;BH>KeHHBix 
HarpeBaHneM hjih HOMenjeHneM b cjia6BiH pacTBop HeiiTpajiBHoro KpacHoro. CeHcopHBiH annapaT 
H3yuajiH c HnojiB30BaHHeM MeTOfla cepe6peHHH n;epKapHH, npe,n;jioH{eHHoro rnHeijHHCKOH h J\o6- 
POBOJIBCKHM (1963). 

OnncaHHe e p K a p h S. Otjihhhtgjibhbim npn3HaKOM Cercaria tschaunensis ot ocTajiB- 
hbix, paHee o6Hapy>neHHBix b 3tom paiioHe (j)ypKon;epKapHH, HBjmeTcn Hajinune b Komje xbocto- 
Boro CTBOJiHKa xapaKTepHoro rjio6yjmpHoro yTOJimeHHH. 

Tejio n;epKapHii HMeeT yfljiHHeHHyio (JjopMy 0.240—0.264 mm, npn MaKCHMajiBHoii TOJim;HHe 
Ha ypoBHe 6pk>ihhoh npncocKH 0.084—0.096 mm. nepe,n;HHH opraH KpynHBiH, OBajiBHOH (jjopMBi, 
fljiHHOH 0.057—0.067 mm, npn nmpHHe b cpeflHeii ero uacTH 0.032—0.054 mm. no3a,n;H nepe^Hero 
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opraHa, HenocpeflCTBeHHO npnaeraa k HeMy, pacnoaonseH OKpyraoii <f>opMH <f>apHHKc ^naMeTpoM 
0.012—0.014 mm. Ot Hero otxo^ht tohkhh nHmeBOfl ,o;jihhoh 0.046—0.052 mm, nepexoftainiHH 
B KHHieHHHK. EH(f)ypKaiJHH KHHieHHHKa HaOjIIO^aeTCH KnepeflH OT 6pK)HIHOH npHCOCKH. POTOBOe 
OTBepcTHe pacnoaojKeHO cy6TepMHHajii>HO. EpioniHaa npncocKa OKpyraoii <f>opMbi, ^naMeTpoM 
0.028—0.035 mm, pacnojiojKeHa b Haaaae BTopoii hojiobhhh Tejia n;epKapHH. no3a,n;H OpionraoH 
npncocKH, Ha HenoTopoM paccTOHHHH ot Hee, 2 rpynnaMH pacnojiaraiOTCH 4 napti ^obojibho Kpyn- 
hmx >Keae3 npoHHKHOBeHHH. Hx npoTOKH HanpaBjieHH Bnepefl, npoxo^HT BHyTpB TepMHHajiBHoro 
opraHa, r,n;e pacninpaacB b BH,n;e jienecTKOB, OTKpbiBaiOTCH no CTopoHaM ot poTOBoro OTBepcTHH. 
JKejie3H npoHHKHOBeHHH co,n;ep>KaT cBeTonpeaoMaaiomHH cenpeT b BH,n;e MejiKHX HroataaTbix 



rpaHyji. BKCKpeTopHHH ny3Hpt MaaeHBKHH, TpexaonacTHOH, bgjihhhhoh 0.012X0.016 mm; 
ot Hero OTXOflaT raaBHHe aKCKpeTopHue KaHaau, pa3BeTBjiaioni;Heca Ha 6oaee Mejinne KannaanpH 
(6ojiee ,n;eTajii>HO H3yaHTL ancKpeTopHyio cncTeMy He y,n;aaoci>). Bee Teao n;epKapHH noKpHTojKy- 
THKyjiapHHMH HiHHHKaMH, HanOoaee naoTHO pacnoao>KeHHbiMH b nepe^HeH aacTH Teaa. OpaatHoe 
OTBepcTHe OKpy>KeHO 6 OTHOCHTeatHO KpynHMMH HiHHHKaMH. IlepeflHHH aacTB Teaa Ha npoTHJKeHHH 
0.025 mm rycTO noKptiTa 9 aeTKHMH pa,n;aMH ihhhhkob. BpioniHaa npncocKa BOopyaceHa 2 pa,n;aMH 
ihhhhkob BeanaHHOH 0.003 mm, pacnoaoa<eHHbix b HiaxMaTHOM nopHflKe, h 2 pa,n;aMH 6oaee Mea- 
khx ihhhhkob, TaKace pacnoaoa^eHHLix b HiaxMaTHOM nopaflKe. Bee 4 pa,n;a ihhhhkob pacnoaara- 
iotch no BHyTpeHHeMy Kpaio Opiohihoh npncocKH. Xboct n;epKapHH coctoht H3 3 aacTen: xboctoboto 
CTBoaHKa, 6yaaBOBH,n;Horo yToameHHa h $ypoK. Xboctoboh cTBoaHK, paciHHpHiomHHCH KHH3y, 
HMeeT ,n;aHHy 0.192—0.270 h ToamHHy y ocHOBaHna 0.048—0.064 mm. BeanaHHa 6yaaBOBH,n;Horo 
yToameHHa 0.120—0.156X0.090—0.128 mm. flaHHa (jjypoK 0.223—0.330 npn ToamHHe y ocHOBa- 
HHa 0.022—0.024 mm. d)ypKH ,n;aHHHee xboctoboto CTBoaHKa, naaBaTeatHOH MeM6paHH HeT. 
B KOHi^e XBOCTOBoro CTBoaHKa nepeji; yToanjeHneM HaxoftHTca aseaToe nnrMeHTHoe Teao Tpeyroat- 
hoh <f)opMbi. BeanaHHa ero 0.070—0.096X0.051—0.064 mm. Bca HOBepxHOCTt 6yaaBOBH,n;Horo 
yToameHHa noKpuTa KpynHHMH aceae3aMH ^naMeTpoM 0.012—0.016 mm h bhcotoh 0.009 mm, pac- 
noaojKeHHHMH 4 rpynnaMH no 15—17 a<eae3 b Kaa^OH. 06m;ee KoanaecTBO aceae3 KoaeOaeTca 
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ot 60 flo 70. B Ka^KflOH rpynne ohh pacnojio>KeHbi pobhhmh pn,n;aMH. BHyTpn rjioOyjinpHoro yTOJi- 
m;eHHH xoporno BHflHti 2 napbi nnrMeHTHLix o6pa30Bamm b BH^e nojiyMecnijeB KopnHHeBoro ijBeTa, 
BejiH^HHoii 0.060—0.064X0.032—0.036 mm, cBH3aHHbie Me>K,n;y co6oh nonapHO tohkhmh hhthmh 
(pnc. 1 , a, 6). 

CeHcopHbiH annapaT i^epnapii HaHOojibinan KOHijeHTpaijHH ceHcnjui 
Ha6jno,n;aeTCH Ha nepe^HeM KOHije Tejia n;epKapHH. TepMHHajibHbin KOMHJieKc o6- 
pa30BaH 24—27 ceHcnjiJiaMH, KOTopwe o6pa3yK>T4Tpymibi. 2 napm>ie rpynnbi, H3 5 ceHcnjui na>K- 
flan, pacnojio>KeHti no npaio poTOBoro OTBepcTHH. Cjie^yiomHe napHLie rpynnbi H3 7 ceHcnjui, 6ojiee 
MejiKHx no cpaBHeHHK) c npe,n;biflyni;HMH, pacnojio>KeHbi no npanM TepMHHajibHoro opraHa. 



Pnc. 3. Cercaria tschaunensis sp. n. 
a — o6mwft BH« pe«nn; 6 — nepeaHnft KOHeij peann. 


MeflHOBeHTpajibHbin KOMHJieKc coctoht H3 3 nap KpynHbix ceHcnjui, pacnojio>KeHHbix Bnepe^n 
Opionmon npncocKn. CeHcnjiJibi nepeAHen napbi pacnojio>KeHbi no,u; TepMHHajibHbiM opraHOM, 
3a,u;HeH — Ha,n; Opronmon npncocKon. flopcajibHbin KOMnjienc BKjnonaeT 5 nap KpynHbix ceHcnjui: 
2 napbi pacnojio>KeHbi Ha ypoBHe 3a^Hero npan TepMHHajibHoro opraHa; 3 — no cTopoHaM TepMH- 
HajibHoro opraHa; 4-h — Ha cepe^HHe paccTOHHHH ot nepe^Hero npan OpionraoH npHcocKH ,u;o 3a,n;- 
Hero npan TepMHHajibHoro opraHa n, HanoHen;, 5-h — no CTopoHaM BepxHero npan OpionraoH 
npncocKH. JIaTepajibHbiH KOMHJieKc BKjnonaeT okojio 50 ceHcnjui. Ero mo>kho pa3- 
,n;ejiHTb Ha 3 rpynnbi: nepe^Hioio, cocTonmyio H3 35 ceHcnjui, cpeAHioio — H3 5, 3a,n;Hioio, o6pa30- 
BaHHyio 10 ceHCHjuiaMH. 2 napbi ceHcnjui pacnojiaraiOTcn 6jin>Ke k OpioniHOH npncocKe, 5 ceH- 
chjiji — k 3aa;HeMy Korney Tejia n;epKapHH. An,eTa6yjinpHbin komh jienc o6be,n;H- 
imeT 6 KpynHbix ceHcnjui, pacnojio>KeHHbix no BHyTpeHHeMy Kpaio OpioniHon npncocKH. Xbo- 
ctoboh KOMHJieKc HMeeT 42—45 ceHcnjui, pacnojio>KeHHbix 4 pa^aMH. 2 pn,n;a coctoht 
H3 KpynHbix ceHcnjui, 4 — H3 MejiKHx. rjioOyjinpHbiH komh jieKC coctoht H3 25— 
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27 npynHHX ceHcnjui, pacnojio>KeHHHX 4 pn^aMH. OypKajiBHHH KOMnjieKc ijepKapHH 
coctoht H3 10—11 ceHcnjui, pacnojicttKeHHbix penonKOH, npmeM HanOojiee hjiotho b ^HCTajibHOH 
nacTH (j)ypoK (pnc. 2). 

IlepnapHH pa3BHBaiOTCH b HHTeBHflHHx pe^HHX 6ejioro ijBeTa, ^jihhoh 1.120—2.190 mm, toji- 
thtthoh 0.060 — 0.096 mm. JIoKajiH3yiOTCH peAHH b immeBapnTejibHOH >nejie3e Mojuuocna. Ha ne- 
pe^HeM KOHi^e Tejia HMeeTCH oKpyrjioii (j)opMH rjiOTKa BejiHHHHoii 0.028—0.032X0.032— 0.036 mm. 
Coflep>KHMoe KHmeHHHKa npeflCTaBjieHO CKonjieHHeM rpaHyji >nejiToro ijBeTa. ITo CTopoHaM nepeA- 
Hero Komja Tejia, Ha ypoBHe ^apnHKca hjih HecKOjibKO Bbirne, HaxoAHTcn He6ojibHine yiHKOBHAHbie 
BbipocTbi, BejiHHHHofi 0.004— 0.006 mm. B Tejie peAHH pacnojio>KeHbi 3apoAMHieBbie inapti pa3jmn- 
hoh BejiHHHHM. Han6ojibHiee hx kojihucctbo cocpeAOToneHO b AHCTajibHOM KOHpe Tejia. BejmuHHa 
3apoAMHieBbix rnapoB 0.088—0.091X0.052— 0.056 mm. H3 neueHH OAHoro MOJiJiiocKa 6 hjio H3Bjie- 
ueHO 20 peAHH, y ab yx Apyrnx — 2 h 5 peAHH cooTBeTCTBeHHO (pnc. 3, a , 6). 

j»epeHAHajibHHH A HarH °3. B jiHTepaType H3BecTHO 6 bhaob ijepKapHH, 
HMeiomHx cxoactbo c Cercaria tschaunensis — C. globicaudata Szidat, 1940, onncaHHan b TepMa- 
hhh; C. bulbocauda, Miller, 1925 h C. obsurda , Miller, 1927 — H3 CeBepHofi AMepHKH; C. notabilis 
Niewiadomska, 1966; C. clavicauda Niewiadomska, 1970 H3 Ma3ypcKnx 03ep b IlojibHie h C. ka- 
zachstanica VI, onncaHHan EejiHKOBOH (1975) b Ka3axcTaHe. 

TjiaBHblMH OTJIHHHTeJIbHbIMH npH3HaKaMH OnHCHBaeMOH pepKapHH HBJIHIOTCH 3HaHHTeJIbHO 
OojibHian BejiHHHHa coOctbghho Tena, npeBoexoAnman Bcex ocTajibHbix pepKapnH b ABa pa3a 
no AJiHHe h TOJini^HHe, 3HannTejibHO MeHbman AJiHHa XBOCTOBoro CTBOjinna h $ypoK (b 2 — 3 pa3a 
Kopone, neM y ocTajibHbix bhaob ijepKapHH), CTpyKTypa n<ejie3 npoHHKHOBeHHn (y C. tschaunensis 
cenpeT HMeeT bha CBeTonpejiOMjimomHx nrojibnaTbix rpaHyji). KpoMe Toro, o6Hapy>neHHbie hbmh 
(jjypKopepKapHH pa3BHBaiOTCH b h HTeBHAHbix peAHHX, TorAa nan ocTajibHbie cxoAHbie pepnapHH 
pa3BHBaiOTCH B CHOpOIJHCTaX. 

no cooTHomeHHK) pa3MepoB coOcTBeHHO Tejia h XBOCTa C. tschaunensis HMeeT HaHOojibinee cxoa¬ 
ctbo c C. clavicauda, ho OTJiHuaeTcn ot Hee no pnAy cymecTBeHHbix MoptjjojiornnecKHX npH3HaKOB: 
<j)opMOH KHHienHHKa (y C. clavicauda — KHHienHHK MeniKOBHAHbiH), bcjihhhhoh TepMHHajibHoro 
opraHa, OTcyTCTBHeM nanHJiJi y ocHOBaHHn XBOCTOBoro CTBOjinna h phaom Apyrnx Moptjjojiornne- 
CKHX npH3HaKOB, OHHCaHHHX BblHie. 

BnAOBoe Ha3BaHHe ijepKapHH asho no MecTy o6Hapy>neHHH. njiaBaiOT ijepKapHH (JjypnaMH Bne- 
peA, coBepman BpamaTejibHbie ABH>neHHH Bonpyr rjioOyjinpHoro yTOjimeHHH. I^epnapHn oOjiaAaioT 
nojiojKHTejibHbiM reoTaKCHCOM h OTpHpaTejibHbiM (j)OTOTaKCHCOM. nonbiTKa 3apa3HTb AonoaHHTejib- 
hux xon3eB n;epKapHHMH (b KanecTBe TanoBbix 6pajin ojinroxeT, xhpohomha, mojijiiockob 6 bhaob, 
9-nrjiyio KOjuoniKy, jihhhhkh yrjio3y6oB), He yBeHnajiacb ycnexoM. BKcnepHMeHTajibHO ycTaHOB- 
jieHO, hto npoAOJi>KHTejibHOCTb cboOoahoh >kh3hh pepKapHH npn 20 °C — 18 u, npn 5 °G — 144 u. 
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CERCARIA TSCHAUNENSIS SP. N. (TREMATODA) FROM WATERS 
OF NORTH-WESTERN CHUKOTKA 
O. M. ORLOVSKAYA 
SUMMARY 

A new species of cercariae from mollusks of Anisus acronicus (Mull) inhabiting tundra water 
bodies of Chaun lowland (68.5 N. L.) is described. The differential characters of Cercaria tschau¬ 
nensis are as follows: the size of the body proper is twice as large and the length of the caudal 
trunk and furcae is 2—3 times less than these in misilar furcocercariae; glands of penetration 
are of acicular structure; developing furcocercariae are localized in filamentous rediae. 



